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Proceso de la llamada se Ciudad de Osorno 
despacha en menos de ¡ 


30 segundos 







Conectividad 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN $ telefónica e 
internet vía 

fibra óptica 





LUGAR DEL 
INCIDENTE 





Entel. 
El Cuerpo de Bomberos de Osorno acaba de 
finalizar los trabajos de modernización de su 
Central de Alarmas para mejorar los tiempos a 
de respuestas a las emergencias, gracias a un K 


proyecto materializado con fondos del 
Gobierno Regional, el municipio y también 
propios. 


Las transformaciones que llevan a la institución =E e C a A DA IS, 2 

a la vanguardia tecnológica, incluye la - 

provisión de nuevos servicios de conectividad 

telefónica e internet por fibra óptica, por parte Tiempo de respuesta y E 





de Entel. 


despacho de alerta de manera 
óptima, ágil y rápida para acudir 
al lugar de la emergencia 


Es un software de centro de control IP para redes 
de radios, donde el operador tendrá 4 lineas 
A n A telefónicas disponibles y a la vez podrá hablar por 
> radio para no cambiarse a otro despacho. 

















Cuepo de Bomberos Qoro 


(18 hu Ds) 





